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Bahasa Busa 


Bahasa Busa atau juga dikenal sebagai Odiai (Uriai), 
adalah sebuah bahasa isolat di barat laut Papua Nugini. 
Hanya ada 244 pembicara pada saat sensus 2000. 



Busa (Odiai) 

Dituturkan di 

Papua Nugini 

Wilayah 

Provinsi Sandaun, Distrik 
Amanab, sebelah utara Sungai 
Upper Sepik, Namia barat. 3 
desa. Yare adalah utara dan 
timur, Abau adalah selatan dan 
barat, Biaka adalah barat laut 

Koordinat 

3°49'S 141°20'E 

Penutur 

244 (sensus 2000). (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Bahasa isolat 

bahasa 

■ Busa (Odiai) 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

bhf 
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